DOE:10.1203/00006450-197404000-00159
DOE:10.1203/00006450-197510000-00001
DOE:10.1203/00006450-197804001-00458
DOE:10.1203/00006450-198104001-00551
DOE:10.1203/00006450-198504000-00350
DOE:10.1203/00006450-198601000-00004
DOE:10.1203/00006450-198606000-00001
DOE:10.1203/00006450-198606000-00003
DOE:10.1203/00006450-198704010-00717
DOE:10.1203/00006450-198704010-01072
DOE:10.1203/00006450-198806000-00001
DOE:10.1203/00006450-198808000-00111
DOE:10.1203/00006450-198810000-00015
DOE:10.1203/00006450-199009000-00086
DOE:10.1203/00006450-199904020-00854
DOE:10.1203/00006450-199911000-00011
DOE:10.1203/00006450-200011000-00009
